Lekarz med. 


BOLESŁAW CZECH 


st. asystent Zakładu Anatomii Opisowej Akademii Med. i lekarz Szpitala 
Kolejowego w Krakowie, najukochańszy i najdroższy mąż, ojciec, syn, zięć i brat 


przeżywszy lat 37, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 20 lipca 1962 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 23 bm. o godzinie 15, 
o czym zawiadamiają w głębokim żalu i smutku pogrążeni: 


żona, synkowie, matka, siostra, teściowie, szwagier i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek 24 bm. o godzinie 8 rano w kościele 
parafialnym św. Mikołaja. 
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